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Neue Gerdte und Chemikalien 


Kontrolle der Luftverunreinigung in Holland 


Im Auftrage der hollandischen Regierung hat Philips in 
Zusammenarbeit mit zustindigen Regierungsstellen ein 
System zur Registrierung der Luftverunreinigung gebaut. 
Dieses sich iiber ganz Holland erstreckende Netz mit einigen 
hundert Monitoren, die alle an einen zentralen Computer 
angeschlossen sind, wird Luftverunreinigung durch SO, 
registrieren. SO, wird bei der Verbrennung von Erdél- 


| produkten frei und ist der beste Anhaltspunkt fir die all- 
| gemeine Luftverunreinigung. Das von Philips entwickelte 


SO,.-MeBgerat arbeitet nach dem coulometrischen Prinzip 
und enthalt ein Gefa8 mit einem Elektrolyten, das nur alle 
2 Monate ausgewechselt werden muB. Die SO,-Konzentra- 
tion in der Luft wird in ein elektrisches Signal umgewandelt. 
Jede Anderung dieser Konzentration ergibt eine Signal- 
anderung. Die Signale aller Luftverunreinigungs-Monitore 
werden auf einen zentralen Rechner iibertragen, wo sie 
gespeichert und ausgewertet werden kénnen. Es ist beab- 
sichtigt, fiir weitere Stoffe, die zur Verunreinigung der Luft 
beitragen, entsprechende Monitore zu bauen. Es besteht die 


| Hoffnung, daB dieses Kontrollsystem fir die Verunreinigung 
_ der Luft auch auf weitere Teile Europas ausgedehnt wird. 


Zur Diinnschicht-Chromatographie 


Die Fa. Boehringer, Mannheim, hat eine neue Trennkammer 


| entwickelt und bringt sie in den Handel. Fir ein leichtes und 
' schnelles Arbeiten wurde ein Gerait entwickelt, in dem die 


Trennkammer gut gehalten wird, jederzeit ieicht zugang- 
lich ist und eine Winkelanderung — auch wahrend der 


| Chromatographie — schnell und unter Winkelablesung 
| vorgenommen werden kann. Der Elutionsmitteltrog steht di- 


schutz. 


rekt mit der Trennkammer in Verbindung. Bei Winkel- 
anderung der Trennkammer wird weder der Zulauf des 
Elutionsmittels unterbrochen noch die Lage des Elutions- 
mittels in bezug auf die Trogrander verandert. Das Gerat ist 
fiir die im Laboratorium eingefiihrten PlattengroBen (10 x 20 
und 20 x 20 em) zu verwenden. 


_ Kontaminations-Monitore 
| Die Herfurth GmbH, Hamburg, zeigte wahrend der NUCLEX 


69 ihre kernphysikalischen MeBgeriate fir den Strahlen- 
Hervorzuheben ist der neue Kontaminations- 
Monitor H 1359, an den auBer GroBflichenzahlern fiir Alpha- 
Beta-Messungen der REM-Counter fiir Neutronenmessung 


| sowie GM-Zahlrohre fiir die unterschiedlichsten MeBauf- 
| gaben angeschlossen werden kénnen. Als serienmaBiger 
| Detektor wird ein besonders leichter und robuster GroB- 


flachenzihler mit einer effektiven Fensterflache von 180 cm? 
verwendet, der aus einer Aluminium-Hinwegflasche mit 


einem Butan-Propan-Gasgemisch gefiillt wird. Die unkom- 
| plizierte Art der Gasversorgung erméglicht es, Gerat und 


Detektor leicht und handlich zu gestalten. Eine Warn- 
schwelle und der eingebaute Lautsprecher erleichtern das 
Uberwachen bzw. Auffinden von Kontaminationen. Mit 
diesen Eigenschaften ist der Kontaminations-Monitor H 
1359 gleich gut geeignet sowohl fiir den beweglichen als auch 
fiir den stationiren Einsatz im Strahlenschutz. 


| Batteriebetriebener T'Y-Schreiber hoher Genauigkeat 


Einen batteriebetriebenen Schreiber mit einer Genauigkeit 
von 0,5°/, bietet die Fa. Esterline-Angus in tragbarer Aus- 
fiihrung an. Sein Hauptanwendungsgebiet findet er im mobi- 


len Einsatz, d.h. bei der Messung von Bodentemperaturen, 
Strahlenintensitaten, Verunreinigungen der Luft und des 
Wassers, Windgeschwindigkeiten, usw. Dieses Instrument 
hat eine Batterie, die bei kontinuierlichem Betrieb eine 
Lebensdauer von 12 h hat. Werden langere Zeiten bendtigt, 
kann man den Schreiber auch an einen Akkumulator oder 
den Zigarettenanziinder-Kontakt eines Kraftwagens an- 
schlieBen. Der Antrieb erfolgt durch einen Servo-Motor. Der 
Papiervorschub ist in 12 Bereiche einstellbar von 6 mm/s bis 
20 mm/h. Die Auswahl der Bereiche erfolgt in 14 Stufen von 
2 mV bis 50 V. Naheres durch: Neumiiller GmbH, Minchen. 


Préazisions-Digitalmeter Digi 610 


Das Digitalmeter, Modell Digi 610 (DBGM), stellt ein Pri- 
zisionsmeBgerat mneuartiger Charakteristik dar, welches 
chemisch-physikalische GroéBen elektronisch-numerisch zur 
Anzeige bringt und gleichzeitig als MeBwertwandler fir 
digitale ProzeBsteuerung und Datenerfassung wirksam 
werden kann. Die Art des chemoelektrischen MeBverfahrens 
wird dabei von der Spezifitat des jeweils verwendeten adap- 
tierten Einschubs (Verstarkerteil) bestimmt. Das Digi 610 
kann z. Zt. wahlweise mit drei verschiedenen Einschiiben 
ausgerustet werden. Namlich zur Messung von 


1. pH/mV-Werten bzw. Potentialen jeder Art, wozu auch 
ionensensitive pX Y-Werte von Kationen oder Anionen gehé- 
ren, 

2. elektrischen Leitfahigkeitsgr6Ben in uS (= wmho), 

3. O,-Anteile in Lésungen als Milligramm/Liter (= ppm). 
Die Einschiibe sind ohne Aufwand gegeneinander auswech- 
selbar, wobei das Grundgerat je nach Wunsch entweder nur 
mit einem oder auch mehreren Hinschiben geliefert wird. An 
der Riickseite des Gerates sind die notigen Anschlisse fiir die 
entsprechenden Elektroden und Steuerleitungen angebracht. 
Es besitzt sowohl einen Ausgang fiir analoge, konventionelle 
Schreiber bzw. Regler als auch serienmaBige Ausriistung fir 
direkten Druckeranschlu8. Damit bietet das Digi 610 alle 
Voraussetzungen zur unmittelbaren Ubertragung der MeB- 
werte auf Gerdteeinheiten der Computer-Technik. Naheres 
durch die Fa. WIW Wissenschaftlich-Technische Werk- 
statten GmbH, Weilheim i. Obb. 


Gas-Chromatograph fiir die Analyse von Steroiden und 
Korperfetten 


Den speziell fiir die klinische Chemie von der Fa. Pye Unicam 
Ltd., Cambridge/England, entwickelten Gas-Chromato- 
graphen fur die automatische Analyse von Steroiden und 
Kérperfetten, Typ 106, hat die Philips Elektronik Industrie 
GmbH, Hamburg, in ihr Vertriebsprogramm tibernommen. 
Das Gerit eignet sich fiir die Analyse zahlreicher fester und 
fliissiger, schwerfliichtiger Proben. Es war urspringlich fiir 
die routinemaBige Beurteilung des Vorhandenseins von Ste- 
roiden in Blutplasma und Urin konstruiert. Es kann auch zur 
frihzeitigen Feststellung des Brustkrebses und verschiedener 
endokriner Stérungen eingesetzt werden. Hin weiteres An- 
wendungsgebiet ist die gas-chromatographische Analyse 
kleinster Fettmengen aus Biopsie-Material. Das fur die 
Steuerung der automatischen LEinspritzung vorhandene 
Steuergerat gestattet die Einstellung eines sich wiederholen- 
den Analysencyclus bis zu 90 min. Durch die groBe Kapazitat 
des Magazins (36 Probenbehalter) und die automatische 
Null-Linienkorrektur eignet sich der Chromatograph fir den 
24 h-Betrieb ohne Aufsicht. 
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Handbuch der 
Lebensmittelchemie 


In neun Banden 


Wasser und Luft 


In zwei Teilen, die nur zusammen abgegeben werden 


Dieser Band des Handbuchs, der wegen seines Umfangs in zwei Teile auf- 
gegliedert wurde, hat die Chemie und Technologie des Wassers und der 
Luft zum Gegenstand. 

Beim ,,Wasser“ (1241 Seiten) liegt das Hauptgewicht auf einem all- 
gemeinen deskriptiven Teil (557 Seiten), in welchem Eigenschaften, Hydro- 
logie, Biologie und Mikrobiologie, ErschlieBung, Nutzung und Technologie 
des Wassers behandelt werden, wahrend sich der zweite Teil mit der 
Untersuchung und Beurteilung des Wassers (671 Seiten) beschaftigt. Dieser Teil 
umfaBt die Verfahren zur Untersuchung des Trink- und Betriebswassers 
sowie der Mineral- und Heilwdsser und gibt auch Hinweise zur Unter- 
suchung des Abwassers. Die modernen physikalischen und chemischen 
Methoden werden hier ebenso griindlich abgehandelt wie die mikro- 
biologischen und biologischen Verfahren der Wasseruntersuchung und die 
Priifung auf Radioaktivitat. 

Im Abschnitt ,,Luft®* (230 Seiten) werden in analoger Weise zunachst die 
Eiigenschaften der Luft (77 Seiten) behandelt, wie Bestandteile und Ver- 
unreinigungen der Luft, radioaktive Stoffe sowie die Luft als Umwelt- 
faktor, wahrend der zweite Teil die Verfahren der Luftuntersuchung (142 Sei- 
ten) umfafit. Hier werden u. a. die meteorologischen Untersuchungen und 
die Analyse der Luftbestandteile und -verunreinigungen einschlieBlich der 
corpuscularen Verunreinigungen und der belebten Luftbestandteile 
abgehandelt. 

Sowohl dem Abschnitt ,, Wasser“ als auch dem Abschnitt ,,Luft®* sind im 
AnschluB an den wissenschaftlich-technischen Text Kapitel tiber die 
einschlagigen gesetzlichen Vorschriften angefigt. 

Dank der Mitarbeit fihrender Fachleute aus Praxis und Wissenschaft ist 
hier ein Standardwerk entstanden, das als die erste geschlossene Darstellung 
der Gebiete ,, Wasser“ und ,,Luft aus neuerer Zeit zu gelten hat. Uber den 
Kreis der Lebensmittelchemiker hinaus wendet sich dieser Handbuchband 
an alle Kreise der Wirtschaft (Industrie) und Wissenschaft, die in irgend- 
welcher Weise mit Wasser und Luft zu tun haben; er dient als Leitfaden fiir 
den Praktiker wie fiir den Wissenschaftler sowie fiir alle Behdrden, die fiir 
die Vermeidung von Zivilisationsschaden verantwortlich sind. 


